Za spoköj duszy S. p. 


Dra JANA SZWARLA 


lekarza 
odprawiona zostanie 


w czwartek dnia 4 lutego 1943 r. o godzinie 11 przed poł. 
w kościele Najśw. Marii Panny 


MSZA ŚWIĘTA 


na którą zapraszają 
zona i brat. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
Jana Wolnego Brukarnia Związkewa, Kraków, Mikelajska 13. 


Kraków, pl. Szczepański 2. Tel. 103-31. 


